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Extrait des resolutions adoptees par l’assemblee generale extraordinaire de l’associe unique de 

la societe en date du 30 decembre 2016 


11 resulte des resolutions prises par l’assemblee generale extraordinaire de l’associe unique de la 
societe HC Romeo S.a r.l. (en liquidation volontaire) (l’Assemblee) en date du 30 decembre 2016 
que : 

- L’Assemblee a entendu et approuve le rapport du liquidateur ; 

- L’Assemblee, apres avoir donne decharge au liquidateur pour l’exercice de son mandat pendant et 
dans le cadre de la liquidation volontaire de la Societe, a decide de cloturer la liquidation de la 
societe avec effet au 30 decembre 2016 ; et 

- Les livres et documents sociaux seront deposes et conserves au 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 
Luxembourg pendant une periode de 5 ans. 
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